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Solicitud información sobre avance 
concesión eléctrica definitiva. Proyecto 
“Construcción electrificación SING Varias 
localidades de Camarones”. 


1 7 JUN 2028 


GERENTE ZONAL NORTE COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. 


En atención al proyecto desarrollado en nuestra región, especificamente en la comuna de 
Camarones, “CONSTRUCCION ELECTRIFICACION SING VARIAS LOCALIDADES DE CAMARONES”, nos 
dirigimos a usted para solicitar información sobre el avance de concesión definitiva del proyecto. 


En caso de no obtener la concesión definitiva del proyecto antes del 31 de julio de 2020, fecha 
de vencimiento de boleta de garantía por concepto de “Garantizar los anticipos”, solicitamos a usted 


realizar la correspondiente prórroga. 


Sin otro particular, saluda atentamente a Ud, 





Distribución: 

1. Oscar Jerez Lira 
Gerente zonal norte, Compañía General de Electricidad S.A. 
Dirección: Vicente Zegers 469, Iquique, Tarapacá. 


Correo electrónico: ojerezlOcge.c! 


2. Archivo oficina de Partes. 
3. DIPLADER. 

4. DIPIR. 

5. DAF. 


